お願いとご注意 

一重まなお知百せ一 


SoftBank 007HW 


お買い上げ品の確認 


このたびは、 rSoftBank 007 HW」 をお買い上げいただき、 
まことにありびとラございます。 


■007HW 本体《 1 ■AC アダプタ 





■microUSB ケーブル■イヤホンマイク 
(HWDAL1) (HWLAL1) 



■クイックスタート 

■お願いとごま意（本書） 

■保証書 

本機には、 里 池バックび内蔵されています。 

《2お買い上げ時には、本機に取り付け6れています。本書では 
microSDHC メモ U 力ード （micrDS □メモ U 力ードを含む） 
を、1；■(降 rSD 力ード」と記載いたします。 


その他のオプシヨン品につさましては、お問い合わせ先 
(-P.28) までご連絡ください。 
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巧巧説明書 


■使いちガイド（アプリ） 

本機の使いかたを調べたり、 FAQ サイトへアクセスするこ 
とびでをます。 

ホーム画面で击^^|3(使い方ガイド） 
■オンラインマニュアル 

本機またはパソコンでち確認できます。 

•本機か6 

ホーム画面で•（ブラウザ）ーメニューキーをタッブー 
「ブックマーク J 一「オンラインマニュアルが 

. バソコンから 

http://www.softbank.jP/mb/r/support/007hw/ 

PDF 版をダウン□—ドでをます。 


使用が料 


007 HW 本な 


语巧置巧 

巧質/表面処理 

電源 キー（上部） 

PC 樹脂/ NCVM 

3.5mm イヤホン 端子 

銅合金 

受話 □ 

ステンレススチール 

ディスプレイ 

ガラス 

アンテナ U ング 

アル S ニウム/隔極酸化赃理 

ヵバー 谓風 

アル S ニウム/隔極酸化赃理 

力/':—(側耐 

PC 棚旨 

アンテナカ/(— 

MEP RC3730/LDS 

巧 部接続端子 

LCP、SUS/ ニッケル下地スズ 
メッキ 

音量大/ルキー 

亜鉛合金/ク□ムメッキ 

カメラレンス部分 

MR 已8 

カメラレンス U ング部分 

アルミニウム 

フラッシュレンズ 

PMMA 

USIM 力ードス□ット 

SUS、 ポ U エステルフィルム 

FPC 

円 

ネジ 

AIS1-1018 
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付属品 

■ AC アダプタ (HWCALl) 


巧巧箇所 

巧質/表面処理 

プラグ 

CuPb 合金 

巧装 

PC 樹脂， ABS 樹脂 

USB コネクタ 

CuPb 合金 


■ microUS 巳ケープル (HWDALl) 


巧巧箇所 

巧質/表面処理 

巧装 

PVC 

USB プラグ 

鉄、黄銅/ニッケル下地スズ 
メッキ 

microUSB プラグ 

ステンレススチール、 U ン青銅 


■ イヤホンマイク (HWLAL1) 


巧巧箇所 

巧質/表面処理 

プラグ 

黄銅/金メッキ 

イヤホン部 

冉目 S 樹脂、 PVC 、 ステンレス 
スチール 

マイク部 

冉目 S 樹脂 

ケープル 

熱可塑性エラストマー樹脂 
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マナーとルールを巧日安をに保用しま 
しぶ5 


必ずお巧り < ださい。 

ご使用前に必ず r 安全上のごミ主意」（一 P . 已）をお読みいた 
だき、正しくを全にお使いください。 


(^7^ 分解 • 改造しなし、でください。 

M^J 火が■けび■感電などの原因とな0ます。 


® 濡らさないでください。 

発熱■感電-故障などの原因とな D ます。 


か部接続端子に金属類などを接触させな 
1^1いで < ださい。 

l ^ y シヨ-卜による火がや故障などの原因とな 
0ます。 


® 指定品夕りま使用しないでください。 

発熱-発义-故障などの原因とな D ます。 


加熱しないでください。 

1(^ 発火 • 誘などの願となります。 


病院などでは使用しないでください。 

| X,I 医療機器 • 精密機器の誤作動などの原因とな 
。ぷります。 


4 マナーとルールを守り安全に使用しましよう 















安全上のごミ主意 


• ご使用の前に、この r 安全上のごま意」をよ<お読みのラえ、正し 
くお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してく 
ださい。 

• ここに示したを意事頂は、お使いになる人や、他の人へのを害、巧 
産への損害を未なに巧ぐための内容を記載していますので、必ずお 
守 D くださし、。 

•本機の巧障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸 
したために、お客様、または第兰ちび受けられた損害につきまして 
は、当社は責任を負いかねまずのであ6かじめご了承<ださい。 


表示の説明 


巧の表をの区分は、表示内容を守6ず、誤った使用をした場合にちじる 
危害や損害の程度を説巧しています。内容をよく理解したラそで本文を 
お読みください。 


A を巧 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「巧こまた 
は重傷*1を負うを険び切迫して生じることび巧 
定される J 巧容です。 

A 警告 

この表をは、取り巧いを誤った場合、 r 死亡また 
は重傷*1を負ラ可能性び想定される」内容です。 

A を意 

この表をは、取り破いを誤った塌合、「軽傷*9を 
負ラ可能性び想定される場合および物的損害 *3 
のみの発生び想定される」内容です。 

重傷とは失明、 

けび、やけど（高温-ほ温)、感里、骨巧、中毒な 


どでを遺をび巧るをのおよびを療に入院-長期の通院を要するも 
のをいラ。 

《2軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび、やけど、感 
里などをいラ。 

《3物的損害とは、家屋-家財および家畜-ぺット等にかかわるお大損 
害を指す。 
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給表示の説巧 


巧の絵表示の区分は、お守りいただく巧客を説明しています。内容をよ 
く理醉したラえで本义をお読みください。 


0 

禁止 

禁止（してはいけないこと）ををしまず。 

⑩ 

巧巧禁止 

分解しではいけないことををします。 

嚇 

ザ深れ禁止 

水びかかる場巧で使巧したり、水に濡らした0しては 
いけないことを示します。 

磯） 

濡れ手禁止 

濡れた手で巧ってはいけないことをおしまず。 

〇 

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこ 
と）を示します。 

處 

軍おフラグ 
を巧く 

里 源プラグをコンセントから巧いていただくことを示 
します。 
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本機、 USIM 力ード、イヤホンマイク、 
microUSB ケーブル、 AC アダプタの巧 D 巧いに 
ごし、て 


A を巧 


本構に犀用ずる AC アダプタ- micmUSB ケーブルは、 
■ ■ ソフトバンクぴ指定したをのを拒用してください。 

指定品 iU 外のをのを使用した場合は、里池パックの漏液- 
ち 巧 発熱-破製-発义や、 AC アダフタ- microUS 己ケープル 

の発熱-発火-巧障などの原因とな D ます。 


® がお•改這- A ンダ巧けなどお客様による修理をしない 

で < ださし、。 

义災-けび•感里などの事な!または故障の原因とな0ます。 
分巧察と また、里池バックの漏液.発熱•破裂-発火などの原因と 

なります。本機の改造は里波法違反とな0、罰則の巧まと 
なります。 


患6さないでください。 

水やぺットの尿などの液体び入ったとさに、需 ri たまま巧 
置したり、濡れた里池バックを巧涅すると、発熱•感星•义 
が-けび-故障などの原因とな0ます。使用場所、取 DIR 
いにごを意ください。 


高温になる場巧（义のそぱ、暖房器具のそぱ、匡が日巧 
の当たる場所、お天下の車巧など）で充電•岳用•放置 
しなし i でください。 

機器のをお-な!障ゃ覃おバックの漏液•発熱-発义•破裂 
の原因とな D ます。また、ケースの一部び熱<な0、やけ 
どなどの原因となることびあ0ます。 


本槪こ AC アダプタ- microUSB ケーブルを接続ずる際、 

ラまく接続びできないときは、お理に巧わないでくだをい。 
端子の向ををおかめてから、接続を巧ってください。里池 
バックを漏液•発熱•破裂-発义させるなどの原因とな D 
ます。 
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么きち 



本構-イヤホンマイク- microUSB ケーブル- AC アダ 
フタを、如熱調巧樣お（電モレンジなど）-高圧客お（圧 
力まなど）の中に入れた0、電磁調理器 （IH 調理器）の 
上に置いたりしないでください。 

里 池パックの漏液•発熱•破裂-発义や、本機-イヤホン 
マイク- microUS 日ケースレ’ AC アダフタの発熱’発煙’ 
発义-故障などの原因とな D ます。 





フ□バンガス、ガソリンなどの引义性ガスや粉塵の荒生 
ずる場所（ガソリンスタンドなど）では、おず事前に本 
おの電ミ原をお切0<ださい。また、巧電をしないでくだ 
さい。 

ガスに引义する恐れびあります。フ□バンガス、ガソリン 
など引火性ガスやお崖の発生する場所で使用すると、嶺発 
や义がなどの原因とな D ます。 



落としたり、巧ばたりして、強い衝單を与えないでくだ 
さい。 

星 池パックの漏液•発熱-破装.発义や义ぷ•感亀•故障 
などの原因とな0ます。 





语巧中、巧電中、な营時に、異音-荒煙-貢臭など、今 
までと異なることに気づいたとさは、巧の作業を行って 
<ださい。 

1. コンセントか6 AC アダプタを持ってプラグを巧いて< 
ださい。 

2. 本機の星源を切って<ださい。 

異常な状態のまま使用すると、义がや感空などの原因とな 
0ます。 



巧•部接病端子やイヤホン端子に水やぺットの尿などの巧 
なや導電性異物（組筆のちや金属片、金属幫のネックレ 
ス、ヘアビンなど）び巧れないようにしてください。ま 
た巧部に入れないようにしてください。 

ショートによる义災や故障などの原因とな0ます。 


A ミち意 



ぐ6ついた台の上や傾いた巧など，すま定な場所に置か 
ないで < ださい。 

落下して、けびやぶ障などの原因とな D ます。バイプレー 
シヨン（振動）設定中や巧蛋中は、特にごま意<ださい。 


乳巧巧の手の届かない場巧に巧营してください。 
■ ■ 誤って飲み込んだり、けびなどの原因となります。 






テ供び岳巧ずる場合は、巧童ちび取り巧い方 ミ 去を巧えて 
ください。巧用中においてを、指をどおりに犀用してい 
るかをごを意ください。 

けびなどの原因とな0ます。 
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本機の取 0 巧いについて 


么きち 


自動車、バイク、自居車などの乗り物の星乾中には使用 
しなし i でくだをい。 

交通事故の原因となります。乗り物を重おしなびら携帯電 
話を使用することは、法律で禁止されてお0、罰則の巧蒙 
となります。運起ちび使用する場合は、駐停車び禁止され 
ていない安全な場所に止めてか6ご使用ください。 


高精度な制御やお弱な信号を取り扱ラ電モ挣おの近くで 
■ ■ は、本構の電源を切コてくださし、。 

里子機器び誤動作するなどの影誓を与そる場合びあります。 
g の 》ごを意いただきたい里子機器の例 

補聴器-植込み型む居ペースメーカ-植込み型除細動 
器-その他の医巧電気機器-义が報知器•自動ドア- 
その他の自動制御機器など 


« 

本構の電おにより産おの安全にを障をきたす巧れびある 
ため、柄空お巧では電源をお切りください。 

機巧で携帯電話び使用でをる場合は、航空を社の指示に巧 
い適切にご使用ください。 

« 

む围の弱い方は、着信時のバイプレーシ ヨン （お動）や 
着信音 S の設定にま意して < ださい。 

む厨に影響をちえる恐れびあ0ます。 

« 

屋巧■で犀用中に雲び鳴0だした6、ただちに電源を切つ 
て匡巧などの安全な場巧に移動してください。 

落雷や感里の原因とな D ます。 


フラッシュライトの発巧部を人の目に近づけて点の発巧さ 
はないでくだをい。また、フラッシュライトな打時は篇巧 
部を直巧しないようにしてください。同様にフラッシュラ 
イトを化の人の目に向けて点打させないでください。 

視力あ下などの傷害を居こす原因とな0ます。特に孔幼児 
に巧して至近距離で撮影しないで<ださい。また、目び< 
らんだ0、農いた0してけびなどの事巧の原因とな D ます。 
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么ま意 


車両電子括!器に影費を与える場合は怔用しなし、でくださし、。 
(\| 本機を自動車巧で使用ずると、車種によりまれに車両星子 
N-^ 機器に影響をちえ、安全走行を損なラ恐〇びあります。 


本構の梗用により、巧度に黃ちびちじた場さは、ただち 
■ ■ に使用をやめて医師のを察を夏けてください。 

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の 
ちの 巧質やな調によっては、かゆみ-かぶれ-湿疹などび生じ 

ることびあ0ます（使用材料— P.2)。 


本構に磁気カードなどを近づけないで<ださい。 
キャッシュカード-クレジットカード-テレホンカード- 
フ□ッ ピーディスクなどの蹈気データび消そて しまラ こ 
とびあ0ます。 


本構を長時間ご岳用になる場合、特に高温廣境ではなく 
なることぴちりまずので、ごま意ください。 

長時間肌に&れたまま使用していると、おおやけどになる 
恐れげあ0ます。 


着信音び晴つているとさや、本おでメ□ティを再生してい 
(\) るとさなどは、スピーカーに写を近づけないで<ださい。 

お聰になる可能性びあ0ます。 


イヤホンマイクやイヤホンを犀用ずるときは音置に気を 
■■ つけてください。 

長時国使用して蔑聴になった0、突な大をな音び出て耳を 
g の いためた0する原因とな0ます。 



AC アダプタ • microUSB ケーブルの巧 D 巧いに 
ごし、て 


么き告 


/*-\ 巧電中は、巧や巧団でおおったり、ちんだ0しないで< 

{\1ださい。 

>.-> 熱びこをって义災や®障などの原因とな0ます。 


指定む巧の電源-電圧で活用しないで<ださい。 

指定 L ソかの里源•至圧で使用すると、火災や故障などの原 
因とな D まず。 

AC アダプタ： AC100V~240V (家庭用交流 AC コンセン 
卜専用） 

また、巧外旅行巧として、巿おされている「変圧器 J は使 
用しないでください。火が•感里•故障の原因となります。 
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€ 

長時間便用しない場さは、 AC アダプタを持ってプラグを 
コンセントか S 巧いてください。 

感覃•火が-な!障の原因とな 0 ます。 

巧巧く 


壓 

空巧プラグ 
を巧く 

万一、水やペットの尿などの巧体び入った場合は、ただ 
ちに AC アダプタを持ってコンセントか S フラグを巧いて 
くださし1。 

感蛋•発煙-义がの原因とな D ます。 

〇 

フラグにほこりびついたときは、 AC アダフタを持ってプ 
ラグをコンセントか6巧き、乾いた巧などでふき取って 
ください。 

义災の原因とな 0 ます。 

〇 

AC アダフタをコンセントに善し込むときは、 AC アダプ 
夕のプラグや瑞テに導電性黃巧（組筆のおや金属片、を 
属敦のネックレス、ヘアピンなど）び触れないよラにを 
意して、確実に黃し込んでくだをい。 

感巧-ショート-火がなどの原因とな 0 ます。 

(D 

浦れ手禁止 

漂れた手で AC アタブタのフラグを巧き是ししないでくだ 
さい。 

感里や故障などの原因とな 0 ます。 

雷び鳴り出した6、巧電器には軸れないでください。 

PO 感電などの原因とな 0 ます。 

禁止 

1 A ま意 1 

€ 

空巧プラグ 
を巧く 

お手入れの際は、コンセントか6,必ず AC アダプタを 
持ってフラグを巧いてください。 

感覃などの原因とな D ます。 

« 

AC アダプタをコンセントから巧くときは、 microUSB 
ケープルを引っ張5ず、 AC アダフタを持ってフラグを巧 
いて < ださい。 

microUSB ケーブルを引っ張るとケーブル部分び傷つを、 
感覃や义がなどの原因とな 0 ます。 

AC アダフタをコンセントに接続しているときは、引っ掛 
(\| けるなど強い衝擊をちえないでください。 

>-> けびや故障の原因とな 0 ます。 
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1 医巧電気機器お < での巧 0 巧いについて 1 


1 A 普ち 1 

« 

植込み型む腰ペースメーカおよぴ植込み型除細動器を装 
着されている場さは、ぺースメーカ寄の装着部^1か5 
22 cm 政上雜して提行および拒用してください。 

里波によ0植込み型むおペースメーカおよび植込み型除 
細動器の作動に影誓をちえる場合びあ0ます。 

« 

自宅療養など医療樣関のみで，植込み型む回ペースメー 
力および植込み型除細動器け巧の医巧電気辖器を巧用さ 
れる場さには、電液による影響について個別に医用電気 
括!器メーカなどに確設してください。 

電巧によ D 医用蛋気機器の作動に影響を与える場合びあ 
0ます。 

« 

医療樓関などでは、む下を守ってください。本樓の電ミ皮 
により医用電気樣器に影望を思ぼず恐れびあ D まず。 

• 手術室 • 集中治療室(に U ) ’冠状動脈疾患監視病室 ( CCU ) 
には、本機を持ち込まないで<ださい。 

-病巧巧では、本機の至源を切って<ださい。 

-□ビーなど、携帯亀話の使用を許可された場所であって 
を、近くに医用亀気機器びあるときは本機の電源を切っ 
てください。 

• 医療機関び個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定 
めている場合は、その医療機開の指示に巧ってください。 

« 

满貴電車などのお巧した場巧にいるとさは、本裔の電源 
を切ってください。 

付近に植込み型むおペースメーカおよび植込み型除お動 
器を装着されている方びいる可能性びあります。電波によ 
0、植込み型む瞄ペースメーカおよび植込み型除畑動おび 
誤動作するなどの影響をちえる場合びあ0ます。 
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お願いとごを意 


ご利用におたつて 

•本機は呈波を使用しているため、サービスエ U ア内であってを、匡 
內や地下街、トンネル内などでは®波び届をにくくなり、通話/通 
盾び困難になることびあります。また、通話/通信中に里波げ態の 
悪い場所へ移動すると、急に途切れることびありますので、あ6か 
じめご了承ください。 

• 事®/巧障などにより本機または SD カードなどに登録したデータ 
び消失-変化した場合の損害につさましては、当社は責任を負いか 
ねますのであらかじめご了承<ださい。登録したデータは、控えを 
とっておかれることをおすすめします。 

• 本機を公なの場でご使用の際は、周0の方の迷惑にならないよラに 
ごま意 < ださい。 

• 本磯は里波法に定め5れた無線局です。したびって、涅波法に基づく 
検査ををけていただ<ことびあります。あ6かじめご了承<ださい。 
• 本書および本書に記載された製品の使用によってを生した損害、お 
よびその回復に室する費巧については、当なは一切の責任を負いま 
はん。 

• 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっているおくで本 
機を使用すると、画面び乱れるなどの影誓をちえることびあります 
ので、ごを意<ださい。 

• 悟受にごま意ください。 

本機は、デジタル信号を利用した傍受されに<い商品ですび、巧波 
を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときに 
は第兰普びが意に傍受するケースちまった<ないとは言えません。 
この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。 

博受（ぼラじゅ）とは 

巧緣運結の内容を第兰普び別の受信機で故意または偶なに受信する 
ことです。 

• 本機で画面□ック巧除用のパターン/円 N / バスワードを設定した 
場合は、お怠れにならないよラごま意<ださい。お忘れになった場 
合は、最寄りのソフトバンクショップにて所定の手続をびが要とな 
0ます。その際、お客様び登録/設定した内容び消失しますのでご 
了承 < ださい。 

•本機では、 Google び提巧する 「 Android マーケット™」上よ0、 
ごまざまなアプ IJ ケーションのインストールび可能です。お客さま 
ご自身でインストールされるこれらのアプ U ケーションの内容（品 
質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正涯性など）お 
よびそれに超因するすべての不具合（ウイルスなど）につをまし 
て、当社は一切の保西を致しか〇ます。 
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お巧 0 巧いについて 


• 本機-里池パック-イヤホンマイク- microUSB ケープル • AC 

アタフタは防水仕様にはなっていません。水に濡6した0、湿度 

の高い巧に置かないでください。 

-雨の曰にバッグの列のポケットに入れた0、手で持ち歩かな 
いで < ださい。 

-エアコンの吹さ出し□に置かないで<ださい。急激な温度変 
化によ D 链醒し、内部び腐貪する原因となります。 

-ホ面所などではな服に入れないで<ださい。ポケットなどに 
入れて、身体をかびめると、洗面所に落とした0、水で濡ら 
した D する場合びあ D ます。 

-巧ぶなどに持ち出すときは、海水びかかった0直射日光び当 
た5ないよラに、バッグなどに入れて<ださい。 

-汗をかいた手で班ったり、汗をかいたお服のポケットに入れ 
たりしないでください。手や身体の汗び本機•星池パック-イ 
ヤホンマイク- microUSB ケーブル. AC アダフタ内部に浸透 
し、故障の原因となる場合びあ D ます。 


• 本機を蛋池残量のない状態で巧置すると、お客様び登録-設定した 
內容び消失または変化してしまラことびあ0ますので、ごを意<だ 
ごい。なお、これらに関しまして発生した損害につをましては当な 
では責任を負いかねますのであらかじめご了承<ださい。 

• 本機は;届度： 0む〜40亡、湿度：10%〜9ひ施の範囲でご使用くだ 
ごい。極端な高温やお温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、巧 
营は避けて < ださい。 

• 使用中や充星中は本機び温かくなることびありますび、異常ではあ 
りませんので、そのままご使用ください。 

• カメラ部分に、直お日光び長時間当たると、巧部のカラーフィルター 
び変色して、映像び変色することびあ0ます。 

• 端子び巧れていると接轴び悪<な0、充里不十分の原因とな0ます 
ので、巧れたとさは、端テををいた巧、絹择などでふいて<ださい。 
• お手入れは、乾いた柔6かい巧などでふいて< ださい。 

また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色びあせた 
0、文字び寿<なったりすることびあ0ますので、ご使用にな6な 
いで < ださい。 

• 本機のディスフレイを硬いをのでこすったり、傷つけないよラにご 
を意ください。 

• 本機に無理な力びかかるよラな場所には置かないで<ださい。故障 
やけびの原因とな0ます。 

-本機をスボンやスカートのをろのポケットに入れたまま、座席や 
いすなどに座らないで<ださい。 

-荷物の詰まったバッグの中などに入れるときは、重いものの下に 
ならないよラにごま意<ださい。 

•本機の銘板シールを、はびさないでください。修理をお受けでをな 
いことび态〇ます。 
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• あ晶ディスプレイはが常に精密度の高い巧術で作 6 れていますび、 
画素欠けや常時点灯する函素びありますのであらかじめご了をくだ 
ごい。 

• ディスフレイや本機に強い力を加えたとを、ディスフレイの一部び 
一瞬黒ずむことびあ D ますび、巧障ではあ0ません。 

• 本おの外部接続端子に指定品な外のちのは取り付けないでくださ 
し、誤動作を起こしたり、本機び破損したりすることびあります。 

•ホ中は、周囲の音び聞こえな<なるほど、イヤホンマイクやイヤ 
ホンの音量を上げないで<ださい。周囲の音び聞こえに<<な0事 
巧の原因とな0ます。 

• SD カードを取り付けるとをは、必ず本機の涅源を切り、 U アカバー 
を取り列してか5巧ってください。 U アカバーの取り列しかたは、才 
ンラインマニュアルをご確認ください。 

•本機び停止した D 、 入力を受け付けなくなったり、フ U — ズしたり 
する場合、を源キーと音量大キーを同時に長押しし、再起動して< 
ださい。 


カメラにご L 、 て 

• カメラに直お日光び当た5ないよラにしてください。直射日光び当た 
る状態で巧置すると、素子の退色-焼付けを起こすことびあ D ます。 

• 大切な撮影をするとをは、必ず試し撮 D をして正しく撮影されるこ 
とを確認して < ださい。 

• お客様び本機を利用して公巧に害しく迷惑をかける不良行為などを 
行う場合、法律、条を（迷惑防止を例など）にがい処罰されること 
びあ0ます。撮影や函像送信を行ラ際は、プライバシーなどにご国己 
慮 < ださい。 

• 販売されている書篇類や撮影の許可されていない文字情報の記録に 
は使用しないで<ださい。 

緊急地震を巧について 

• お質い上げ時、受信設定は「有効」に設定されています。 

• 受信時には、マナーモードであってち警告音び鳴動します。 

• 通話中、通信中および里波状態び悪い場合は賣信でをません。 

• お客様のご利用環境-状況によっては，お客様の現在地と異なるエ IJ ア 
に関する情報び受信される場合、または受信でをない場合びあります。 

• 受信設定を「有効」にしている場合は、待受時間び短くなることびあ 
0ます。 

• 当社は情報の内容、受信タイ S ング、情報を受信またはを信でをな 
かったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損 
害については、一切責任を負いません。 
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Bluetooth ®/ Wi-Fi (巧線 LAN ) 傑能 
について 


• 本機は、里波法に基づく小里カデータ通信システムの無線局の巧線 
設備として、巧術基準適合証明を受けています。がって、本機を使 
用するとをに無線局の巧許は必要あ0ません。 

• 本機は、技術基準適合西巧を受けていますので、 iu 下の事項を行う 
と法律で罰せ6れることびあ0ます。 

-本機を分巧/巧造すること 

• 本機はすべての团 uetooth ®/ Wi-Fi 対応機器との接続/動作を巧記 
するをのではあ0ません。 

• 团 uetooth ® / Wi-Fi 機能を使用した通信時のセキュ U ティとして、 
己 luetooth ®/ Wi - 円の摄準規宿に準拠したセキュ U ティ機能に対応 
してお0ますび、使用環境や設定内容などによってはセキュ U ティ 
び十分でない場合びあります。己 luetooth ®/ Wi-Fi 機能で通信を行 
ラ際はごま意 < ださい。 

• Bluetooth ®/ Wi-Fi 通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につ 
さましては、責任を負いかねますので、あ6かじめご了承<ださい。 

• 本機の团 uetool ; h ®/ Wi-Fi 機能の使巧周波数帯では、里子レンジな 
どの家庭用里化製品や産業-科学 • 医療用機器のほか工場の製造ライ 
ンなどで使用されている该動体識別用の構内巧線局（巧許を要する無 
線局）および特定か里力巧線局晚許を要しなし佩療尉ならびにア 
マチュア巧線局（免許を要する巧線局）び運用されています。 

1. 团 uetooth ®/ Wi-R 機能を使用する前こ、おくで塚動な識別用の 
構内巧線局および特定小里力巧線届ならびにアマチュア巧綜局 
び運用されていないことを確認して<ださい。 

2. でが一' Bluetooth ® / Wi-Fi 機能の淀用にあたり、本搪から移動 
体識別巧の構内な線局に巧して有害な星波干渉の事例び発生し 
た場合には、速やかに使用周波数を変更するか、使巧を中断して 
混信回避のための処置(バーティシヨンの設置など)を行ラなど、 
覃波干がをしないよラにして < ださし、 

3. その他、本機から塚動体識別用の特定ル覃力巧線局またはアマ 
チユア無線局に巧して里波干渉の事例び発生した場合など巧か 
お困りのことび起をたとをは、お問い合わせ巧 (— P .2 扫)までお 
問い合わせ < ださい。 


16 Bluetooth ®/ Wi-Fi (巧線 LAN ) 機能について 




L 周波な帯について I 

本機の己 luetoo1:h®/Wi- 円機能び馆用する周波数帯は、本機に iU 下の 
よラに表記されていまず。 


2.4 FH 1/ DS 4/0 F 4 


2.4； 周適数2400 MHz 帯を度用ずる無绿篇置でちることを示しまず。 
FH/DS/0F :変詞方式び FH-SS、DS-SS、OFDM であることを示し 
ます。 

1:想定される与干渉距おが lOmLU 下であることをちしまず。 

4 :想定される与干渉距雜力 WOm け下であることを示しまず。 

吕400 MHz 〜2483.己 MHz の全帯域を使用 
し、かつ移動体設別窝置の帯域を回避でさることを示しています。 

• 利用可能なチャンネルは国によ D 異な D ます。 

• 脈空機巧の使用は、事前に宮祈空を社へご確認ください。 

• Wi- 円を巧巧で利用する場合、ご利用の国によっては使用場巧などび 
制限される場合びあ0ます。その場合は、その国の使用可能周波数、 
ミち規制などのを件をご涯認のラ无、ご利用ください。 


Wi - Fi にごいてのお願い 


里気製品 • AV ’ 0A 機器などの磁気を帯びているところや電磁波び発生 
しているところで使用しないでください。 

• 磁気や里気巧音の影響を受けると雑音び大をくなった0、通信びで 
さなくなることびあ D ます。特に里子レンジ使用時には影響を受け 
ることびあ0ます。 

•テレビ、ラジオなどにおいと受信障害の原因となったり、テレビ画 
面び乱れることびあ0ます。 

• 近くに複数の Wi-Fi アクセスポイントび巧在し、同じチャンネルを使 
用していると、正しく検索でをない場合びあ D ます。 


[团 uetooth ® と Wi - Fi 機器との要液干渉について ] 

团 uetooth® と Wi-Fi (IEEE 802.1 Ib/g/n) は同一周波数帯 (2.4GHz) 
を使用するため、 Wi-Fi のアクセスポイントや対応機器の近くで 
团 ue 扣〇化®を使用すると、里波干巧び発生し' 通信速度の低下や接続不 
能の原因になる場合びあ。ます。この場合' 本稳および己1リ81：00化《*5§続 
する対応機器を離れた場所でお使いいただくか、または Wi-Fi 対応機器の 
里想を切るなど、里ミ皮干渉による障害を巧ぐよラにしてください。 
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著作樓などについて 


映像、コンピュータ-フ□グラム、データベースなどは善作権法によ 
0、その著作物および害作権ちの権利び巧護されています。こラした害 
作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ斤 
ラことびでをます。上記の目的を超えて、権利ちの了解なくこれを複製 
(データお式の変巧を含む)、改を、複製物の譲渡、ネットワーク上での 
配信などを行ラと、 r 書作権侵害 J r 害作着人格権侵害」として損害賠樓 
の請巧や刑事処罰を受けることびあります。本機を使巧して香製などを 
なされる場合には、害作権法を遵守のうえ、適切なご使用をむびけてい 
ただをますよラ、お願いいたします。 

また、本機にはカメラ機能び搭載されていますび、本カメラ機能を使用 
して記録したちのにつをましてち、上記と同様の適切なご使用をむびけ 
ていただをますよラ、お願いいたします。 
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商標-その他 


• microSDHC □コは SD -3 C , LLC の商標 
です。 



• 己 luetooth ® ワードマークおよび □ 

コは 、 Bluetooth SIG , Inc . び巧有 
する登録同標であり . HUAWEI 
TECHNOLOGIES CO .. LTD . は、 

これら商標を使用する許可を受け 
ています。 

• SOFTBANK およびソフトバンクの名称、 □!! は曰本国およびその 
他の国におけるソフトバンク巧式を社の登銭商標または商標です。 

• デ〕レメール、 S ! メールはソフトバンクモバイル株式を社の登録商標 
または商標です。 

•「YahooU および 「 YahooU「YIJ の□ゴマークは、米国 Yahoo ! Inc . 
の登録商標または商標です。 

参に〇〇封巨」、に〇〇宮1巨」□コ、 fAndroidJ .「 Android 」 □ユ [Android 
マ-ケット™」、 「 An か〇け マー ケット™」□ユ 「 Gmail」、[Google 
Calendar」 、 「Google MapsJ . [Google Lat け ude」 ， 「Google 
卜ーク J および 「 YouTube 」 は ， Google Inc . の商標またはき録商 
標です。 

その他を社名および製品を、関連する会社の商標である場合びあり 


©Bluetooth* 


ます。 

• Wi-Fi Certified ® とその□コは、 Wi-Fi 
Alliance の登録商標または商標です。 


IVffFif 


•「 Facebook 」 は、 Facebook , Inc . の同摄または登綠商摄です。 

•「 Twitter 」 のち称と□コは Tw け ter , Inc . の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

• rmixij は株式会社ミクシィの登録商標でず。 

• Ustream のる称およびその□ゴは、米国およびその他の国における 
Ustream Inc . の登録商標または商標です。 

• 「をせかえ Lab 」 は、株式会社シーエー-モパイルの商標です。 

•「 FSKARENJ は、富±ソフト株式会社の登録商標です。 

• roocuments To Go 」 は、米国およびその他の国における DataViz , 
Inc . の商標または登録商標です。 

• Microsoft ® Word は、米国 Microsoft Corporation の商品ち朽;です。 

• Microsoft ®、 Windows ®, Windows Vista ®、 Excel ®、 PowerPoint ® 
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商 
標または登録商標です。 

• その他、本書に記載さ ri ている会社るおよび製品るは、各社の商標 
または登録商摄です。 
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携帯電話おの比吸収率 （ SAR ) について 


この機種 007 HW の携帯星話徽ま、国び定めた星波の人巧吸収に関する 
技術基準に適合しています。 

この巧術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯蛋話機などの巧線機器 
からを出される電波び人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的お拠 
に基づいて定め6れたものであり、人体側頭部に吸収される里波の平均 
エネルギー量を表す比の収率 （ SAR : Specific Absorption Rate ) に 
ついて、これび 2 V \// kg & の許容値を超えないこととしています。この 
許容値は、使用音の年齡や身体の大ささに関係なく十分なま全率を含ん 
でお0、世界巧摺機関 （ WHO ) と協力関係にある国際巧蛋離巧が線防 
護委員会り CN 旧 P ) び示した国降的なガイドラインと同じ値になって 
レます。 

この携帯涅話機 OOyHW の SAR は 0.3 已 SW / k 呂です。 

この個ま、国び定めた方法にがい、携帯覃話機のち信蛋力を最大にして 
測定された最大の値です。 

個々の製品によって SAR にをみの差異び生じることをあ0ますび、い 
ずれち許容値を湿足しています。また、携帯里話機は、携帯星話基 t 也局 
との通信に必要な最ほ限の送信里力になるよラ設計されているため、実 
際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。 
SAR について、ご引こ詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホー 
ムページをご参照 < ださい。 


総務省のホームページ 

httpV / www . tele . soumu . go . jp / j / ele / index.htm 
社団法人里波産業をのホームページ 
http :// www . arib - emf . org / 


《巧術基準については、里波法関連省令（巧線設備規則第14をの 2) 
で規定されています。 

r ソフト K ンクのボディ SAR ポリシ ー J について 

* ボディ（身体） SAR とは：携帯畢話機本体を身体に装着した状態で、 
携帯覃話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大 
送信里力時での比の収率 ( SAR ) のことです。 

* * 比の収率 ( SAR ) : 6分間運続通話状態で測定した値を掲載してい 
ます。 

ボディ SAR に関する巧術基準として、米国運邦通信委員会 （ FCC ) の 
基準および欧州における情巧を掲載しています。詳細は「米国連邦通信 
委員会 ( FCC ) の星波ば<醒の影誓に関する情報」「欧州における里波 
ばく醒の影響に関する情報 J をご参照<ださい。 

* * * 身体装着の場合：一般的な携帯里話の装着法として身体か61.已 
センチに距離を巧ち携帯里話機の背面を身巧に向ける位置で測定試験 
を実巧しています。里波ば<醒要件を爾たすためには、身体か 61 .已セ 
ンチの距離に携帯覃話を固定出来る装身具を使用し、ベルトク U ッフや 
ホルスター等には金属部品の含まれていないをのを選んで<ださい。 
ソフトバンクモバイルのホームページからも内容をご確認いただけます。 
http://www.softbankmobile.co.jp/ja/inTo/public/emf/emf02.html 
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r 米国運巧通信委員を ( FCC ) の電巧ぱ< 露の露 
響に関する情强 J 

米国連邦通信委員会の指かは、独立した巧ぎ機関び定期的かつ周到に巧 
ぎ的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値 
は、使用者の年齢や摺康状態にかかわらず十分にま全な値となっていま 
す。携帯電話機から送出される蛋波の人体に対する影響は、比の収率 
{ SAR ; Specific Absorption Rate ) という単位を用いて測定します。 
FCC で定め5れている SAR の許容値は、1.已 W/kg となっています。 
測定試験は機種ごとに FCC び定めた位置で実施され、下記のとお0身体 
に装着した場合は1 . 1 9 W/k 呂です。 

身体装着の場合：この携帯里話機 007 HW では、一般的な携帯里話の装 
着法として身体から1.□センチに距離を巧ち携帯巧話機の背面を身体 
に向ける位置で測定試験を実巧しています。 FCC の里波ば <留要件を雨 
たすためには、身体か61.□センチの距離に携帯里話を固定出巧る装身 
具を使用し、ベルトク U ッフやホルスター等には金属部品の含まれてい 
ないをのを選んで<ださい。上記のを件に該当しない装身具は、 FCC ® 
星波ばく盈要件を雨たさない場合をあるので使巧を避けてください。 
比の収率 ( SAR ) に関するさ6に詳しい情報をお知りにな0たい方は 
下記のホームページを参照して < ださい。 

Cellular Telecommunications Slnternet Association ( CTIA ) の 
ホームぺージ 

http :// www . ctia.org (巧文のみ） 


r 欧州における耍液ぱ<昆の該響に関する情席 J 

この携帯蛋話機 ooyHw は巧線ぶ受信機器です。本品は国廣指針の推奨 
する巧波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立 
した科ぎ機関である国際が里離放が線防畫委員会 acN 旧 P ) び策定し 
たちのであ D 、 その許容値は、怯用ちの年齢や摺康状態にかかわらず十 
分に安全な値となっています。 

携帯お話機からち出される里波の人体に対する影響は、比の収率 { SAR : 
Specific Absorption Rate ) という単位を用いて測定します。 

携帯機器における SAR 許容値は 2 W/k 邑で、身体に装着した場合の SAR 
の最高値は0.607 W / kg * です。 

SAR 測定の際には、送信里力を最大にして測定するため、実降に通話 
している状態では、通常 SAR はよりかさい値となります。これは、携 
帯電話機は、通信に必要な最恆限の送信®力で基地局との通信を行うよ 
ラに設計されているためです。世界保健機関は、モバイル機器の使用に 
閣して、現在の科ぎ情報では人体への悪影誓は確認されていないと表明 
しています。また、里波の影誓を抑えたい場合には、通話時間を短くす 
ること、または携帯星話機を頭部や身体か6離して使用することび出来 
る A ンスフ U —用機器の利用を巧奨しています。 

さ5に詳しい情報をお知りになりたい場合には世界な健機関のホーム 
ページをご参照 < ださい。 
http :// www . who . int/emf (巧文のみ） 

《身体に装着した場合の測定試験は FCC び定めた基準にがって実施さ 
むています。値は欧州のをかに基づいたちのです。 
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お証番号について 


本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号（発着信規 
制用暗証番号）び必要になります。 

ご契約時の4おの暗証番号で、オプシヨンサービスを一般電 
話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込 
みに必要なま号です。 


交換機用暗証番号（発着信規制用暗証き号）はおちれにな b 
ないよラにごま意ください。万一おち ru こなった場合は、巧 
定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先 
(- P .28) までご連絡ください。 

交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）は、他人に知ら 
れないよラにご注意 < ださい。他人に知られ悪用さ〇たとを 
は、その損害について当社は責任を負いかねますので、あら 
かじめご了承ください。 

入力を3回続けて間違そると、発着信規制ヴービスの設定変 
要びでさなくな D ます。この場合、交換機用暗証番号（発着 
信規制用暗証番号）の変夏び必要となりますので、ごま意く 
ださい。詳しくは、お問い合わせ先（一 P .28) までご連絡 
<ださい。 

しソ前、携帯霉話から発着1言規制用暗証番号を変更さ〇たお客 
様は、発着信規制を設定する際に、その変是さ n たま号を入 
力してください。 
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PIN コードについて 


PIN コードとは、 USIM 力ードの4〜8おの暗証き号です。 
第兰窗こよる本機の無断使用を防ぐために使用します。 

. お買い上げ時は、「日日目目」に設定されています。 

■円 N コードを有効にする 

ホーム画面でメニューキーをタップー r 設定」一 r 位置情 
報とセキュリティ」一「円 N 認詔の設定」一「円 N コードで 
□ックする」一 PIN コードを入力一 roKj 

■ PIN コードを変更する 

ホーム画面でメニューキーをタップー r 設定」一 r 位置情 
報とセキュ U ティ」一「円 N 認詔の設定」一「円 N コード 
の変更」一現在の円 N コードを入力一 roKj 一新しい円 N 
コードを乂カー rOKJ 一新しい PIN コードを再度入力一 

roKj 


PIN コードの変更は、 PIN コードを有効にしている場合のみ 
巧えます。 


PIN ロック脚をコード （ PUK コード）について 

PIN コードの入力を3回続けて間違えると、 PIN □ック状態 
になります。その際は、円 N □ック解除コード （ PUK コー 
ド）び必要となります。 

. 円 N □ック解除〕ードについ口ま、お問し、合わせ先卜 P .28) 
までご莲權ください。 

. 円 N □ック解除コードはメモを取るなどしてお忘れになら 
ないよラにご注意ください。 

. 円 N □ック賴除コードを] 0回間違えて入力すると 、 USIM 
力ードび□ックされ、本機び使用でをなくなります。その 
隙には、ソフトバンクショップにて USIM 力ードの再発 
(有償）び必票になります。 
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ソフトウェアの是新 


ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新び必要か 

どラかを確認し、必要なときには更新びできます。 

•本機は、ソフ h ウェアのアップデートや、サーバーとの接 
続を維持ずる通信など一部自動的に通信を行ラ仕様と 
なってお0ます。 

. ソフトウェア更新には時間びかかることびあります。更新 
び完了するまで、本機は使用でさません。 

. ソフトウェア更新は、必要なメモ U の空を容量びある SD 
力ードを取 D 付けた巧態で実行してください。 SD カードを 
巧り付けていなかったり、 SD 力ードのメモ U の空を容量び 
ない場合は更新びでさません。 

.ソフトウェア更新を実行する前に電池残量び十分かご確認 
ください。 

. ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに 
行って < ださい。 

•ソフ h ウ王ア更新中は、他の機能は操作でをません。 

. 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップする 
ことをおすすめします（一部ダウン□—ドしたデータなど 
は、バックアップでをない場合ちあります）。ソフトウェ 
ア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残ります 
び、本機の状況（故障など）により、データび失われる巧 
能性びあります。データ消失に関しては、当社は責任を負 
いかねますので、あ6かじめご了承<ださい。 

. ソフ h ウェア更新中は絶対に USIM 力ードを取りがした 
0、電源を切6ないでください。更新に失敗することびあ 
D ます。 

•ソフトウェア更新に失敗すると、本機び使用でさなくなる 
ことびあります。その場合はお問い合わせ先（一 P .28) 
までご連絡 < ださい。 

. ソフトウェア更新の完了後は、本機内のデータの初期化を 
行ってください。初期化すると、本機内のすべてのデータ 
び消去されます。消去された内容は元には戻せません。十 
分に確認したラえで操作して<ださい。初期イヒの操作につ 
いてはオンラインマニュアルをご確認<ださい。 


ソフトウエア更新後に再起動しなかったとさは、電源キーと 
音量大卒一を同時に長押しし、再起動してください。それで 
を起動しないときは、ご契約のソフトバンクの巧障受付 
(- P .28) にご相談ください。 
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L ソフトクを更巧する J 

サーバーに新しいソフトウェアびある場合は、ステータス 
バーに旦が表おされます。 

Q 通知バネルを開く一「ソフトウェア更新 J 

@ r 詳細情報 J 一画面の表示を確認してか6「ダウン 

□- ド J 

@ダウン□-ドび完了した6 r 今すぐ実行 J 


手動でソフトウエアを確認/至巧する 


Q ホーム画面でメニューキーをタッブー r 設定 J 

@ r 端末情報」一「ソフトウ王ア更新」 

ソフトウェア/ジョンのチェックび開始されまず。 
■ソフトウ I アび最新の場合 

ソフトウェアび最新版である旨のメッセージが表示され 
ます。そのままお使い< ださい。 

■ ソフトウ I アび最新ではない場合 

「ソフトウエアを更新する」（一 P.2 己）の操作2に進みます。 
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保証とアフターサービス 


巧証にごし、て 

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書び付いており 
ます。 

. お買レ上げ店名、お買レ上げ曰をご確認<ださい。 
•内容をよ<お読みのラえ、大切に保管して<ださい。 
•保証期間は、保証書をご覽<ださい。 


本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機 
会を逸したために、お客様、または第 S をび受けられた損害 
につさましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめ 
ご了承ください。 

故障または修理により、お客様び登録/設定した巧容ぴ消失 
/変化する場合びあ D ますので、大切な電話帳などは挫えを 
とっておか打ることをおすすめします。なお、故障または修 
巧の際に本機に登録したデータ（連絡先/音楽/静止画/動 
画など）や設定したの容び消失/変化した場合の損害につき 
ましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承 
<ださい。 

本機を分解/改造すると、電波法にふ打ることがあ D ます。 
また、改造された場合は修理をお引さ受けでさませんので、 
ごを意 < ださし、 


ア フターサー ビスにごいて 

修理を巧頼される場合、お問い合わせ巧（一 P.28) または 
最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、 
でさるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。 

-保証期間中はな証書の記載内容に基づしに修理し、たします。 
-保証期間禮の修理につきましては、修理により機能び維持 
でさる場合は、ご要望によ0有償修理いたします。 


アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバ 
ンクショップまたはお問い合わせ先（一 P.28) までご連絡 
<ださい。 
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お困りのとをや、ご不日月な点などびございましたら、お気 
軽に下記お問い合わせ窓□までご連絡ください。 

電話番号はお間違いのないよラおかけください。 


ソフトパンクカスタマーサポート 
総合案内 

ソフトバンク携帯電話か61已7 (無料） 

-般電話か5 ©0800-919-0157 (無料) 

紛失*故障受付 

ソフトバンク携帯電話か6113 (無料） 

—般電話か5 © 0800-919-0113 (無料) 

IP 電話などでフリーコールび繫がらない場合は、 
恐れ入りますび下記のま号へおかけください。 


東曰本地域 

〇吕吕 -3 召 0-4380 (有料） 

まお地域 

052-388-2002 (有料） 

関西地域 

06-7 日日白-0180 (有料） 

中国•四国•九州. 
沖縄地域 

〇白吕 -687-00 10 (有料） 


スマートフオンテクニカルヴポートセンター 

スマートフォンの操作案内はこちら 

ソフトパンク携帯電話か61已1(瓶科） 

-般電話か6 ©0800-1700-151 (無料） 


ソフトバンクモパイル国際コールセンター 

海がからのお問い合わせおよび盜難-紛失のご連絡 

+8 1-3 -已3已 1-3491 

(有料、ソフトパンク携帯電話か6は無料） 


28お問い合わせ巧一覧 
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